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Rectifier Tubes 
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Following is the research and supply program for September 1946: 
Amplifier and Transmitter Tubes 


Can be 

manufactured 


3 

20 

10 

10 


15 

> 


10 

10 

5 

5 

50 

50 

10 

10 

17 

17 

1178 

900 

292 

50 

68 


1000 

1000 


OSW 2540 

30 n Aufbauten” 

1 piece 

1 can be manufactured 

OSW 2584 

6 « 






OSW 2 585 

12 " 






OSW 2432 

20 w 

10 

n 

10 

it n 

tt 



20 

ii 

20 

tt tt 

tt 

OSW 2021 

20 " 

10 

n 

10 

tt n 

n 

OSW 2582 (LV3) 

40 » 

15 

tt 

15 

n n 

n 

KS 255 

' 

2 

it 

2 

II St 

it 

(4 tubes which can Jbe evacuated 6 a: 

node units) 




OSW 1200-2 







OSW 2013 


35 pieces 

35 pieces 

I>20 mW 

OSW 2092 


10 

ft 

10 

ft 









OSW 2067 

6 "Aufbauterf* 

1 

tt 

1 

ft 




2 

it 

2 

tt 


OSW 2333 

10 Image screen holder 







10 "Aufbeutetf* 







20 Anode coils 






OSW 2569 

20 "Aufbauten" 






OSW 2541 

10 * 








2 

tt 

2 

ft 


OSW 2391 


16 

tt 

16 

n 


OSW 2068b 


17 

n 

10 

tt 


OSW 2068 bn 


2 

« 

2 

n 


OSW 2205 


7 


7 

tf 



R SCHET/GONTROL - U.S # OFFICIALS ONLY 

cmmrjTiAc 


Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2011/11/09 : CIA-RDP82-00457R0021 001 50007-9 




Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2011/11/09 : CIA-RDP82-00457R0021 001 50007-9 
^ ■ ' ouAi-nuivi 



OSW 2066 
CSW 2144 


OSW 2146 
Discharge Tubes 
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